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冷凍冷蔵庫がを 

- エスジェイ ピー 

取扱説明書 SJ -14 P 

SJ -17 P 


お買いあげいたださ、まことにありびと5ございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
ご使用の前に、ち全上のご注意 （2 ページ ） を必ずお読み<だ 

さい。 この取扱説明書は、いつでち見ることびでさる所に必 
ず保をしてください。この取扱説明書は、 SJ-17P で説明し 
ております。 SJ-14P は冷蔵室仕様の一部や、製品高さなど 
び異なりますび、使用ち法は同じです。 


(みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会） 

台宜 B のなよス - 


トップテーブル师損み100で) 



この線より手前に物を 
置かないでください。 


冷凍室温度補正つまみ—— 

ガラストレ- 

フレッシュトレー- 

(SJ-17P のみ） 

フレッシュケース 

(SJ-17P のみ)鮮魚、精肉類の 
保存に適しています。 



ボトルポケット 


SJ -14 P の場合 

フ U — ケース 


——(約2〜 3 ocJ ~1| 

野菜など水気の多い食品を 
入れない。凍ることびあり 
ます。 


d 勺- 1 8が 


調節脚 



高 < 低< 


•図中の温度は、周囲温度30で、冷凍室温度補正び通常位置で、食品 
を入れずにドアを閉じ、温度び安定したとさの目安の温度です。 
•この冷蔵庫には、温度調節つまみはありません。庫内温度は自動的に 
調節されます。 


ナノ低通脱臭触媒採用 (SJ-17P のみ) 

• 気になるにおいを分解します。 

冷気の通路に設置しています。 

操作お手入れの必要はありません。 


「蒸発皿 ^3 

• 取り付けないと水が漏れます。 

必ず冷蔵庫背面に取り付けてくださし、。 

また正しく取り付けないと、異常音の 
原因になります。 取り付けかた 5 ページ 


【徊包状態】 蒸発皿 

ガラストレーと束ねて 
庫内に入れています。 



お凍ま 

製氷皿に水位線 
まで水を入れる 



を凍ケ-ス 

m 

を凍ケース 
肋 


■ 付属品 


r 〈冷凍室> 

〈冷 i 

素 室〉 

〈その他-印刷物〉 ] 

冷凍ケース(大）…•1 
冷凍ケース(ル）… -1 
製氷皿 . 1 

V 

フレッシュトレー※ 1 … • 1 
フレッシュケース※し ••！ 
フリ_ケ_ス※ 2 …••… 1 

ガラストレー . 2 

小物ポケット…… 

ボトルポケット……… 1 

蒸発皿 . 1 

取扱説明書 X ’3 …•… ] 

J 


《 ] SJ -17 P のみ※2 SJ -14 P のみ 
《3当商品は、日本国内向けであり、曰 
本語！;(外の取扱説明書はありません。 

This model is desianed exclusively for 
Japan , with manuals in Japanese only . 


■ 付属品の巧いかた 


. トレー に J-17P のみ) 


冷凍ケース(大)のはずしかた 


y レツシュケー乂- 

冷蔵室より、]〜2で低い温度 
です。鮮魚、精肉類の保をに適 
しています。 

野菜など水気の多い食品を入れ 
ないでください。凍ることび、 
あります。 


フレッシュトレー 



11 1 g !! —f— -* — —1— 

刖表 TJX をを 
前に取付けて 
<ださい。 


© ドアをいっぱいまで 
引さ出す。少し持ち 
上げさらに引さ出し 
床に付ける。 

(D 冷凍ケース(大)を 
取り出す。 


冷凍ケ T ス(大) 



■ ノンフロンを巧を蔵庫でず 

•この冷凍冷蔵庫は、ノンフ□ンタイプの;令媒と断熱発泡ガスを使用しています。 

[ ;令媒：イソブタン、断熱発泡ガス：シク□ペンタン] 

これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響び極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。 

•イソブタン冷媒は、可燃性ですび、「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありません。 



































































































































(電源や電源プラグ•コードは） 

0 ♦コードを持ってプラグを抜かない 
♦冷蔵庫で壁などに巧し付けない 
* と♦束ねない ♦傷つけない 
•めれた手で触!5ない 
•傷んだプラグやコード、ゆる 
んだコンセントは使わない 

感電-過熱•ショート-発乂の原因。 

>定格 15 A •交流10 0 V のコ 
ンセントを、単独で使う 
>コードを下向きにし、プラグ 
を根元まで確実に差し込む 

感電-漏電-火災の原因。 

•お手入れや庫内好の交換時は 
プラグを抜く 


〇 

必ず実施 


/TN •定期的にプラグに付いたほこ 
yN / りを、乾いた巧でふきとる 
禁止 ♦長期間使用しないとさは、電 
源プラグをコンセントか5抜く 

( ご使用時は） 

0 #水を入れた容器はのせない 
感電*火災の原因。 

• トップ テーブルに 不安定なものを 
置いたり、トップ テーブルの 線よ 
り手前に重量をかけない ドアの 
開閉で落下すると、けがの原因。 
• ドアに乗5ない、ぶ5下が！5ない 

•引き出したドアに、重みを 
かけない けがの原因。 

• 本体や庫内に水をかけない 
漏電*感電の原因。 

•弓 I 乂しやすい物は入れない 
•可燃性 スプレーを 近くで 
使わない 引火•爆発の原因。 

• 脱臭器などの電気製品を入れない 
• 冷却回路烟日管)を傷付けない 

冷媒び漏れると発火-爆発の 
原因。冷却回路(配管 i を傷付 


けたときは、 

1 乂気を避け窓を1 

1開けて換気1 

し、販売店にご 


相談ください。 


•改造しない修理技術を m 外 
は、分解•修理しない 

火災•感電*けびの原因。 

♦学術試料.薬品を入れない 

変質のおそれあり。家庭用 
冷蔵庫では温度管理の難し 
いちのは保存でさません。 

0 # 都市ガスなどび漏れた5窓を開 

け換気ずる コンセントに触れ 
ぉ^'^®^ると引火.爆発の原因。 

•庫内なは指定のものを使う 
•こば<さいとさは、プラグを 

抜 < 火災の原因。販売店に 
ご相談ください。 


成警ち I 〔乂災や漏電、感電、大けがを防ぐために; 


) 


A 注意 


けがを防ぎ家財などを守るために 


C ご使用時は） 

0 •ビンを冷凍しない 

中身び凍ると割れ、けび 

禁止 の原因。 

•冷凍室内の部品•食品•容 
器(特に金属製)にめれた 
手や化の一部を触れない 

触れると離れなくなり、 
凍傷。けびの原因。 
(とくにお子様に注意） 

♦におったり、変質した食 
品は食べない 

病気の原因。 

♦下図の斜線部に手をはさ 
まない 

そのまま 
ドアを開 
めると、 

けびの原因。冷蔵室ドア 

〇 ♦冷蔵庫の下や背面の 機械 
部に手を入れない 

発熱部で火傷、部品に触 
れてけびのおそれあり。 
(とくにお子様に注意） 

♦冷蔵室ドアを付け換える 
ときは、ドアをしっかり 

持つ 应^1> 

ドアを落とすと、けびの 
原因。 

♦冷凍室ドアの開閉は、 
取っ手を持つ 

取っ手外を持つと、指 
をはさみ、けびの原因。 
(とくにお子様に注意） 



广移動-運搬） 

〇 

必ず実施 


移動時は重いので、しつ 
かり持つ 

持ちかたび悪いと手びすべ 
り、けびの原因。 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示-図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■ r 表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 


A 巧な化 「死 t や重傷を負ラおそれび 
胃 D ある内容」を示しています。 

V 

A な音 「けびや財産に損害を受けるおそれ 
びある内容」を示しています。 

ノ 

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 

A 「気をつける必要びあること」を表して 
います。 

^sj 「巳そみ U みを C にと」を表しています。 

「しをみれなをらな C にと」を表しています。 
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巧いはじめ 


1まず、蒸発皿を取り付ける臣互 i > 

取り付けないと水び漏れます。 


9据えがける場所を巧めるべ^きしむ床^ 

仁 •水平で丈夫な所 ぶ ^ ス]ン 

• 熱気•湿気の少ない所•直射日光の当た!5ない所へ 

• 直射曰光はプラスチック部品の変色の原因ちなり 
ます。 

• 熱で変色するおそれのある巧材には丈夫な板を敷 

<。（じゅラたん•たたみ•塩化ビニル製床材など） 


3 


4 


放熱スペースをあける 

スペースは、必要最ル 
設置寸法です D 
消費電力量測定時の寸 
法とは異なります。 
空気の対流でほこりび 
たまります。巧れび取 
れにくい壁には、近付 
けないで < ださい。 


丄 30 cmlU 上 

ク ////////A 



左ちのすを間 
2cmlU 上 

|- 6 cmlU 上 

^ 3 cmlU 上 

.昼辛 

蒸発皿 


地震にそなえて 
丈夫な壁やなに 
固定ずる 


冷蔵庫上面 



転倒防止用ベルト 

(別売品 [8 ベ-み) 


C 調節脚で水平に固定ずる 

^不安定な据え付けは、振動 
や騒音、ドアの開閉などに 
よる冷蔵庫転倒の原因にな 
ります。びたつ<とさは、 
調節脚で調節して < ださい。 


G 庫巧をふぐ 

W 柔らかい布に、めるま湯を含ませて而<。 


びたつさび 
おさまらな 
いとさは、 
冷威庫 | c _ 丈 
/夫な板を敷 
1<〇 


電源プラグを是し込む 

設置後すぐに差し込んでわ大丈夫です。 


Q 庫巧がおえてか S 食品を入れる 

k •庫内が冷えるまで 

通常2〜3時間^夏場約10時間かかります。 


■を凍まの温度補正 

• 冬場など周囲溫度が低いとき(約1〇で 
下)は、「冬期」にしてください。 



A 參飄 麵譜公 
纔顯畫遍屬圍謙 


冷凍室温度補正 
つまみ 

(冷蔵室にあります） 
而だんは通常位置で 
使用。 


ご注意 


•夏場、冷凍室温度補正つまみを「冬期」にすると、 
冷威室は冷スません。 

•冬場、冷凍室温度補正つまみを「通常」のままに 
しておくと、冷凍室は冷スません。 

「冬期」 モードは、冷凍室に冷気を最大限におくる機能 
です。冷却運転時間び短くなる冬場は、他の季節より 
ち冷凍室に多くの冷気を送る必要びあります。 


■ご使用時のご注意 

•はじめはプラスチックなどのにおいがしまず 

においび、こもらないように冷蔵庫の周囲の風通しを 
良くしてください。においは、冷えるにしたびい消え 
ていさます。 

•才ーブントースターなど外側が100でを越えるものは、 
トップテーブルにのせない 

• 電子レンジをのせて巧5とを 

ご使用になる電子レンジの取扱説明書で、電子レンジ 
の放熱スペースなどの設置条件や使用上のご注意、 
安全上のご注意をご確認の上、ご使用ください。 

脚間の外側寸法、幅39日 mm 、 奥行さ32日 mmii (内 
のちのび置けます。 

• 電源プラグを抜いた!56分待ってか!5 

すぐに差し込むと冷蔵庫に無理びかかります。 

•市販の寒冷剤(硝安、尿素を含む)を入れない 

中身びもれると、さびることびあります。 

♦炭酸飲料は冷凍室に入れない 

中身び吹さ出し、冷凍室を巧すことびあります。 

• 食品やトレーの取り出し時、 ドアスイッチ 

ドアスイッチに当てない 

ドアスイッチび破損する 
おそれびあります。 


• 製氷皿に水を入れた状態で 
冷凍ケース(ル)を強く出し入 
れしないでください。水び 
こぼれることびあります。 



■アースにごいて 

万一の感電防止のため、アースすることをおずすめしま 
す。 


湿気-水気のある洗い場などには、必ずアースが必要 
です。 


• アース 線は 

アース用ネジとコンセントのアース端テに接続します。 

•アース端子がないときは 

お買いあげの販売店、または電気工事店にアースエ事 
( D 種接地工事 • 有料)をご依頼 < ださい。 


アース用ネジ 背面 



アース線(別売品 けベ-み ） 

•アース線を接続してはいけない所 

-水道管-ガス管(爆発の危険びある） 

-避雷針(雷の電流び流れて危険） 

•水気び多い所に据え付ける場合は、漏電しゃ断器の設 
置ち義務づけられています。お買いあげの販売店に、 
ご相談ください。 
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両手で r 冷蔵室ドア j をはずし、巧に置く 
•ドアの上部を持ち、少し手前 
に引さ、持ち上げる。 

•倒れないように、ドアや床を 
傷付けないように置く。 



冷蔵室ドア 


C r 巧カパー J を付け換える 

^ • 穴カノ く一は図の位置(凹み)をマイナスドライノ く一で押す。 



• 穴カノ く一はさちんと付けないと、はずれるおそれび 
あ0ます。 

a ①ちの r 軸受け J か sr 軸(下) J をはずす 

W •軸(下)は、はずしたドアの下側に付いて いること 

びあります。 

( D をの r 軸受け J にはめる 

冷蔵室ドア 



ご注意 


軸受け 

卽やドアに塗布されたグリス(油分)は、拭 
き取！5ないでください。 


合わせる 



ドア閉 


前か6の図 

当たるま 

-でしつか 

りはめる。 


Q ちちの r カバ ー J を付ける 

•カノ く一を矢印方向に押し込みツメ (5 力所)を 



カバーは確実に付けてください。 
車由(上)びさちんと入っていないと 
カバーび浮くことびあります。 


in r 冷蔵室ドア J の開閉が、なめ S かにでをるか 
どうか確認する 


11 


♦各部品を確実に付け換えていないと、冷 
蔵室ドアび、落下するおそれびあります。 

ドアにポケットを付け、電源プラグを差し込む 


0 



冷蔵室ドアの付け換え 


2 


3 


はじめに 

• ち図の番号は、下記の作業順序です。 
•マイナスドライバーをご用意ください。 


•卽やドアに塗布されたグリス 
(油分)は、拭き取5ないでく 
ださい。 

( D 電源プラグを巧く。 

( D ドアのポケットをずべてはずず。 
感冷蔵室ドアを閉める。 

ちちの r カパ ー J をはずす 

カバーの 凹部にマイナス 
ドライバーを押し込み、 

カバーを外側に動かして 
ツメ (5 力所)をはずす。 

ち上の r 軸(上) J を巧< 

マイナスドライバーを使用 


2,3,8,9 
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r を蔵室ドア J のを下側の巧を r 軸(下) J にはめる 


冷蔵室ドア 


4,10 


②，11 


凹部 



ツメ 
ち側の図 


卽（上） t 抜た 


穴 


軸（下） 

〉 


お \ 


冷凍室 


8 


♦冷蔵室ドアを落とさないように、しっかり持っ 
てください。 

•冷蔵室ドアと軸(下)の間に、指をはさまないよう 
に、注意してください。 

① r お蔵まドア J を閉め、 r 巧 J をさわせる 
( Dr 軸(上) J をはめる 

• 冷蔵室ドアび斜めになっていると軸(上)び、 
はまりません。 




•左開きか5ち開きに変えるときも、同じ手順で 
おこなって<ださい。 

•冷蔵室ドアの付け換えは、お買いあげの販売店 
またはシャープ修理相談センターでを承って 
おります。 

(有料： 事前に、ご確認ください）丘互 


ご注意 


ご注意 


ご注意 


ご注意 


ドアの付け換えのさいは、ドアを落下させないようにごを意ください。 落下すると、けがの原因になります。 
はずした部品は、幼巧が飲み込まないようにごを意ください。 
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お手入れ 巧れがひどくなる前にお手入れをしてください。- 

1 電源プラグを巧き、柔6かい冊こめるま湯か、うすめた中性說剤(食器用隸剤)を含ませて拭く 

I (ラすめかたは、洗剤の注意書に従ってください） 

電源プラグは、いったん抜いたら6分間は差し込まない。冷蔵庫に、無理びかかります。 

•本体(内側と外側)は、水拭きずる。 （本体には水をかけない） 

•付属品は、はずして水洗いする。 ポケット類は、持ち上げるとはずれます。 

• ドアパッキングは巧れやすいのでこまめに拭く。 巧れると早く傷み、冷気漏れの原因になります。（とくに下側) 

P 中性洗剤を巧った S 於ず水ぶきをし、說剤を拭き取る 

C ぉ願ぃ） 

• 次のものは使わないでください。^4^ 

塗装面を傷めたり、プラスチック部 
分の傷付さ、割れの原因になります。 

中性洗剤わ原液で使ったり拭さ取りび不十分だと、プラスチック部分び割れることびあ ります。、 

化学ぞラさんは、その注意書に従って使用ください。 ノ 

•食用油び付いたらすぐに拭さとってください。プラスチックび割れることびあります。 

• トレーは、ガラス製です。確実に取り付けてください。落下して破損するとけびの原因になります。 


弱 アルカ U 性洗剤- アルカ U 性洗剤-粉石けん- みびさ 
粉-熱湯(プラスチック部品の耐熱温度：約60で ） • たね 
し-ナイ□ンたわし-シンナー-ベンジン-アルコール 


■ 年に1度程度お手入れずるところ 

• 背面 • 壁や巧 —空気の対流でほこりびたまります。 

• 蒸巧皿(背面） 

冷蔵庫を移動させるとさなどに、はずして洗ラ。 

-はずしかた- 



水びこぼれないように手前に引く。 

取り付けかた【お蔵唐を初めて ffi われるとまも、この手順で取り付けてください。】 

突起 


II 穴 

冷蔵庫背面 





①蒸発皿をち図の位置 
に水平に差し込む。 

蒸発皿 ツメ 

尸ツメを確実に 
、、ツメ台にのせる 


巧突起 


( D 突起を冷蔵庫背面の 
穴に押し込む。 


ご注意 


取り付けないと水び漏れます。 

巧れると水び蒸発しにくくなります。 



穴部 


ツメ台 


ッメ側を持ち J ^ 
ばて差し込も 



すさ間びない 


’取付けび不十分だと異常音の原因になります。 

I 圧縮機は、高温になるので直接触れないでください。 


こんなとをは 


巧動/運搬するとき 

移動の前に食品を出し電源プラグ 
を抜さ、製氷皿の氷や水*蒸発皿 
の水を捨てる。 

• 周波数の切り換えは不要でず。 
(曰 0/60 HZ 共用） 

•国内専用です。 


>横積みをしないで < ださい。 

機械部(圧縮機など)の故障で 
冷えなくなる 
ことびありま 
す。 




停電 

•食品の追加保存、ドアの開閉を 
ひかえて < ださい。 

長期巧巧わない 

①電源プラグを抜く。 

◎庫内を清掃し、2〜3曰ドアを 
開け乾燥させる。（においや力 
ビを抑えるため） 

(お願い） 

• 冷蔵庫を屋外で保管しないでくだ 
さい。 


唐内なの交換 

• 交換前に必ず電源プラグを抜いて 
ください。 

•庫内なは、指定の定格のちのをご使用 
ください。 

•庫内なは、確実 


庫内な 


にねじ込んでく 
ださい。 


はずず 


唐巧。の種類(定格） 
-ガラス球お式 T 20 
-□金： E -12 
• 110 V. 10 W 
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故障かな？ 


次のことを調べた後、お買いあげの販売店または、 
お客様ご相談窓□へお問い合わせください。 


冷蔵庫の前面•側面が 
熱くなる 

(とくに使いはじめや夏期) 


気になる音がする 


次の音は異常では 
ありません 


異常ではありません。 

放熱パイプをラめ込み、露付さ防止と放熱をしているため 
です。食品の保をにも影響ありません。 


放熱パイプ 



次のことを確認してください。 

•壁に当たっている。•周囲に物び落ちている。•蒸発皿びはずれている。 
-床びしっかりしていない。-据え付けび悪くびたつく。 


• 運転音(圧縮機の音)び大さい。 

►運転開始時は音び大きくなります。（キーン、シャ U シャ U など） 

• ドア開閉時。 

►フアンを止めるため、動作音びすることびあります。（ヒューン、ブーンなど） 
♦ 冷媒び流れる音。 ► ときどき大きな音びすることびあります。 

(ボコボコ、ジ ュッ、 ピチピチ、カチカチ、ブーブーなど） 

• とさどさパキッ-ポコッという音。 

►冷却運転により、庫内び収縮-膨張をくり返すためです。 


よく冷スない 


ドアをひんぱんに開閉したり、半ドアになっている。•冷蔵庫の周囲を度\さいでいる。 
日光びあたったり近くに熱源びある。•一度に多くの食品を入れていませんか。 

熱いものを入れたり、食品を詰めすざている。 

夏場の暑い時期ではありませんか。•据付け後十分に時間びたっていますか。 
冷凍室び;令スないとさ。 

周囲温度び低いと冷凍室びよく冷えないとさびあります。 

►冷凍室温度補正を「冬期」にする。巧ペーみ 


周囲温度び低くなるにしたびい、「冬期」にしてち、冷凍室の冷えは弱くなります。 

W 上の確認をしても;令えないときは、しりたん電源プラグを抜き、目分後に差し込んで様子を見てください。 


冷蔵室の食品が凍る 


冷気吹出□の近くやフレッシュ 
ケース ( SJ -17 P のみ：ち図)は、 
温度び低いため水気の多い食品 
屆腐、葉野菜など)は凍ること 
びあります。 




可 


-冷気吹出 □ 


-フレッシュ 
ケース 


庫内に露や霜が付< 


湿度び高い、ドア開閉び多い。 

►露は乾いた布、霜は湿った布で拭さ取ってください。 

ドアパッキンび傷んでいる。•水気の多い食品をラップなしで入れた。 


冷蔵庫の外側に露び付く 


湿度の高いとさにまれに起こります。乾いた布で拭さとってください。 


巧に水があふれる 


蒸発皿び正しく取り付けられていない。信： 


ドアを閉めると他の 
ドアが開< 


ドアを閉めたとさの風圧によるちのです。 


次のものは生産上の不良ではありません。ごち/こ\してお使いください。 


•プラスチック部品の割れや傷のようなスジ。 

部品成型時に注入された樹脂材料の合流箇所や、金型 
の接合部です。割れに 
至ることはありません。 


諭前醒赫' 


-巧線のスジ 


• ドア内側の小さな穴。 

ドアの断熱材発泡工程において内部の 
空気を抜くために設けられた穴です。 

空気抜き穴—— 
(数力所あります) 



仕様 


f 機種名 

SJ-14P 

SJ-17P ^ 

電源 

定格電圧 

100V 

lOOV 

定格周波数 

己 0/60HZ 共用 

己 0/60HZ 共用 

電動機の定格消費電力 

75/75W 

75/7 己 W 

電熱装置の定格消費電力 

1 10W 

1 low 

消費電力量 

冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示 

夕+形寸法(幅 X 奥行 X 高さ） 

48 日 X 已 9 日 X ] ]25( mm ) 

48 日 X 59 日 x ]28 已 ( mm ) 

質量 < 

:重量） 

34 kg 

37 kg 

定格 

1内容積 

全内容積 

137L 

167L 

冷凍室/冷蔵室 

46L[32L] /91 L 

46L[32L]/ 121 L J 


定格内容積 

定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能 
に影響びなく、工具を使わずに、はずせる庫 
内部品)をはずした状態で算出したちのです。 

•••日本工業規格 (JIS C 98日 1) による 
この定格内容積には、食品収納スペースと 
冷気循環スペースび含まれます。冷凍室(弓 I 
き出し式貯蔵室)には [] 内に食品収納ス 
ペースの目安を表示しています。 
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保証とアフター 
ヴービス- 

修理を巧巧をれるとをは 

出張修理 I 


1「故障かな？」 （6 ペー:;)を調べてく 

I ださい。 

9それでち異常びあるとさは使用 

^をやめて、必ず電源プラグを抜 
いて < ださい。 

0お買いあげの販売店に次のこと 

W をお知らせ<ださい。 

• 品名：冷凍冷蔵庫 

•形名：(保証書に記載の形名） 

•お買いあげ曰(年月曰） 

•故障の状態（具体的に） 

• ご住所(付近の目印ち合わせて） 
•お名前•電話番号 
• ご訪問希望曰 

保証書(一体） 

•保証書の内容をよ < お読みの後、 
大切に保存してください。なお、 
食品の補償など製品の修理仪外の 
保証はいたしかねます。 

•本品は家庭用;令蔵庫です。業務用 
に使用した場合や食品仪外のちの 
を入れた場合、製品の故障および 
入れた物品の補償はいたしかねま 
す。 

補修用性能部品の巧有期巧 

• 当社は冷凍;令蔵庫の補修用性能部 
品を製品の製造打切後、9年保有 
しています。 

•補修用性能部品とは、その製品の 
機能を維持するために必要な部品 
です。 


保証期間中 

•修理に際しましては保証書をご提 
示<ださい。保証書の規定に従い 
販売店び修理させていたださます。 

保証期間が過ざているとまは 

•修理すれば使用でさる場合には、 

ご希望により有料で修理させてい 
たださます。 


修理料金のしくみ 

• 修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張 
料などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修 
復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を 
派遣する場合の料金です。 


廃棄時にご注意 

• 2001年4月施行の家電 U ヴイク 
ル法では、お客様びご使用済みの 
電気冷蔵庫を廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化等料金 
をお支払いいたださ、対象品を販 
売店や市町村へ適正に引さ渡すこ 
とび求められています。 


お客様ご巧談窓口のご案内—— 

修理- ffi いかた-お手入れ-お買い物などのご巧 談- ご依巧、および万一、 
製品による事»が発生した場合は、 お買いあばの販売店、 または 下記窓□ に 
お PS い合わせ < ださい。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX 送 
信される場台は、製品のお名やお問い台わせ内容のご記入をお願いいたします。 


国 


r よくあるご質問 」 r メールでのお問い合わせ」 
などはホームぺージをご活用ください。 


►►► 


シャープヴポートぺージ 
h 村 p://www.sharp.co.jp/support/ 


使用方法•お買い物相談など 


【お客様相談センター】 


函0120 -078-178 

携帯電話* PHS からもご利用い 
ただけます。 _ 

I 受付時間 I (年末年始を除く） 
♦月曜〜±曜：9:00〜18:00 
♦日曜•祝日：9:00〜17:00 


\ 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルヴービスをご利用いた 
だけない場合は… 


ま日本相談室 

干2巨 1-8 已20 

千葉県千葉市美ミ兵区中瀬 1 -9-2 

電話： 043 - 3 

51-1821 FAX ： 043 -299-8280 

西日本相談室 

〒已8 1-8 已8已 

大阪府八尾市北亀井町 3- 1 -72 

電話： 06 • 6792 -1582 FAX : 06 • 6792 • 5993 


^修理のご相談など f 離號購麻體のちは、下記の腸 


【修理相談センター】（沖縄地区を 


W 0570 - 02 - 4649 

全国どこからでも一律料金で 
ご利用いただけます。携帯電 
話か5もご利用いただけます。 

「~ 受付時間1 (年末年始を除く） 

参月曜〜±曜： 9 : 00〜20 : 00 
♦日曜•祝日：9:00〜18:00 


■〈PHS • IP 電話やファクシミリをご利用〉または 
〈沖縄地区の方〉は… 



PHS / IP 電話 

ファックス 

東曰本地区 

043-299-3863 

043-299-3865 

西日本地区 

06-6792-5511 

06-6792-3221 

沖縄地区 

「那覇ヴービスセンター」（月〜金 \ 

098-861 -0866 19:00〜17:30 ノ 


補足 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っておりまず。 


■受付時間（祝曰など弊社休曰を除 <) 

* 月曜〜±曜： 9:00〜17:30 

〔但し、沖縄地区：）は…… * 月曜〜金曜： 9 : 00〜17 : 30 





>金ミ尺ヴ-ビスセンタ- 076 - 249 - 2434 
干92 1-8801 石川郡野々市邮卸経 iM - 103 


>京都ヴ-ビスセンタ- 075 - 672 - 2378 

干6日1 -8 1日2京都市南区上鳥羽管田お48 

>大阪テクこ カル センタ- 06 - 6794-5611 
干己 47-8 日10大阪市平野区加美南 3-7- 19 
>阪巧ヴ-ビスセンタ- 06 - 6422 - 0455 
〒目目 1- 日981兵庫県尼崎市猪名寺 3-2- 10 


•広島ヴ-ビスセンタ- 082 - 874 - 8149 
干731 -0 113広島市安佐南区西原 2- 1 3-4 


•高おヴ-ビスセンタ- 087 - 823 \490 
干 760-006 日高松市朝即 J 6-2-8 


•福岡ヴ-ビスセンタ- 092 - 572 - 4652 

干8 16-0081 福岡市博多区井相田 2-12-1 


• 那 覇ヴ-ビスセンタ- 098 - 861 - 0866 
干 9 日日-日日日 2那覇市曙 2-10-1 



りお 


化 幌ヴ-ビスセンタ- 011 -641 -4685 

〒〇目 3-0801 札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 


仙 台ヴ-ビスセンタ- 022 - 288 - 9142 
干 984-0002 仙台市若林区御お東 3- 1 -27 


• 宇都 言ヴ-ビスセンタ- 028 - 637 - 1179 
干32日-日833宇都宮市不動前 4-2-41 
• さいた まヴ-ビスセンタ- 048 - 666 - 7987 
干33 1-08 12さいたま市化区き原お 2-107-2 
•ま京 テクこカルセンタ- 03 - 5692 - 7765 
干11 4-0013 東京都化区東田端2- 13-17 
•を 摩ヴ-ビスセンタ- 042 - 586- 6059 
f 191-0003 日野市日野台日-日-4 
千 票ヴ-ビスセンタ- 047 - 368 - 4766 
干 270-2231 松戸市稔台29已 -1 
•横お テクこカルセンタ- 045 - 753 - 4647 
干23日-日日36機ち市磯子区中原1 -2-23 


詩岡ヴ-ビスセンタ- 0543 - 44 - 5781 
干 424-0067 静岡市清水鳥坂 1170-1 
名古屋ヴ-ビスセンタ- 052 - 332 - 2623 

干4已 4-8721 名ち屋市中川区山王3-日-已 


♦所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることびあります。 （2007.08) 






































































































お求めはお買いあばの販売店 



型番 

希望小売価格 （2007 年1日月現在） 

参照1 

アース線(長さ約 2.9 m ) 

2105360132 

42□円（税抜価格 4□□円） 

3 ぺ-ジ 

転倒防止用ベルト 

019 SF 47 

1，〇己0円（税抜イ面格]，〇〇〇円） 

3 ぺ-ジ 

冷蔵庫用温度計 

201377 0002 

9日3円（税抜価格 86□円） 

8 ぺ-ジ 


争冷凍室の性能り に C 9607 の規定による） •庫内(食品)温度を計るには 

冷蔵庫用温度計（別売品匹^^)を 
ご利用ください。 （冷凍室も計れます） 
•一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気 
の温度の影響を受けにくいため、食品温 
度に近い温度を示すことび可能です。 


f 言己 号 ^ l ?^ f フォースター) ] 

冷凍負荷温度(食品温度） 

-18 °CiirF 

[ 市販冷凍食品の貯蔵期間の目安※] 

約3力月 ‘ 


《1食品の種類-店頭での保を状態-冷蔵庫の使用 
条件などで異なります。 


の使用方法 


•お買い物相談など 


潤自ま嫩 SEKfcl 

0120-078-178 


修理のご相談など 

~ 跳 gy ム aiBi 

沒0570 ■ 02 - 4649 

■ 注か M 全国どこか！5でも一律料金でご利用いただけます。 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書7ぺージをご覧ください。 


時聞 


•月曜〜±曜： 9:00〜1日:00 参日曜•祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除 <) 


■〈 PHS ’ IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区のち〉は、 
取扱説明書7ページをご覧 < ださい。 


参月曜〜±曜： 9:00〜20 :〇〇 •日曜-祝日： 9:00〜18:00 

1時聞1 (年末年始を除く） 


■[ よくあるご質乱 ir メールでのお問い合わせ J などは…〈ヴポートぺージ〉 http :// www . sharp . co . jp / support / 

シャープ株式会社 

本 社〒 545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 

電化システム事業本部〒581 -8585 大阪府ソ V 尾市化亀井町 3 T 目1番72号 

再資源化のため、おちなプラスチック部品には 
材料名を表示しています。 
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Printed in China 

TINSJB 026 CBRZ 07 K - CCN ) ① 


愛情点検 


の 


長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を！こんな症状はありませんか？ 

•電源コードやプラグび異常に熱くなる。 • 電源コードに深いキズや 
•さわるとピ U ピ U 電気を感じる。 変形びある。 

• コゲ臭いにおいびしたり、運転中に異常な音や振動びする。 
•その他の異常や故障びある。（ドアの開閉び異常に重い。など） 




これらの症状のときは、使用を 
中止し、必ず販売店に点検をご 
依頼<ださい。点検-修理に要 
する費用は販売店に、ご相談く 
ださい。 


別売品 


るげい 
わあさ 
変いだ 
は買く 
格おめ 
価。か 
売す確 
心まお 
望りで 
希あ店 
•び売 
>番と販 
型この 


にりし 
的ま発 
期た蒸 
定にで 
は皿熱 
。く-霜 発の 
操す の蒸ど 
〇 で 内れな 
巧要庫さ機〇 

霜不冷解圧ま 


ま 

倘 


冷凍冷蔵庫 




取扱説明書 





















































